Descripción de Saurita Cassandra L. 


ginandromorfo 
por ALBERTO BREYER 


Un ejemplar interesantísimo descubrí a raíz de la preparación 
del material lepidopterológico traído del Iguazú en Octubre del año 
pasado. 

Se encontraron como en todas las remesas cazadas en estas regiones 
del Alto Paraná una cantidad regular de la bonita especie: 

Sawrita Cassandra L. 

Syst. Nat., ed. 10, p. 494 (Sphinx). 

Patria: Costa Rica, Venezuela, Surinam, Guayana, Brasil, Pa- 
raguay y Argentina. 

La biología es conocida y fué descripta por Sepp en “Surinam 
Vlind 2”, pág. 193, T. 85, y por Schrottky en “Iris 22”, pág. 124, 

Esta mariposa se reconoce fácilmente por su color uniformemente 
marrón oscuro. En el cuello, lateralmente en el cuerpo, en el primer 
artículo de los palpos y en la base de las patas hay pelos de color carde- 
nal, algo violáceo y con algunas manchitas azules de brillo metálico. 

Al extender estos ejemplares se observó en seguida una anormali- 
dad en uno de ellos. Tenía las alas de desigual medida y las antenas 
diferentes: una antena es gruesa y la otra fina. 

Detalles del ejemplar ginandromorfo: 

Medidas: expansión de las alas 31 1/2 a 33 m|m. en el normal; 
expansión de las alas 30 m|m. del ejemplar ginandromorfo; 
15.75 mim. corresponden al lado izquierdo y 14.25 mim. al 
lado derecho. 

A primera vista resulta ser un hermafrodita, pues las antenas y 
las alas de un lado corresponden al macho, del otro lado a la hembra. 

La antena del lado izquierdo es hasta la mitad del tipo ““serratae”” 
y después hasta la punta es ““moniliforme””, lo que corresponde a la 
forma femenina. 
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La antena del lado derecho es del tipo “bipectinatae””?, como corres- 
ponde al macho. 

Igualmente el tamaño de las alas del lado izquierdo corresponde 
a la hembra, y el lado derecho al macho. 

Examinando anatómicamente el aparato genital, éste presenta la 
forma masculina con muy poca variación y por lo tanto este ejemplar no 
es una hermafrodita perfecto sino un ginandromorfo. 

En efecto, las valvas o harpes en el tipo normal tienen el borde liso 
con las puntas dirigidas hacia dentro; en el ejemplar que presento, las 
puntas de las valvas no van hacia dentro, sino siguen en la dirección 
general dirigiéndose hacia arriba. La diferencia consiste en el borde, 
que es reforzado en forma de una membrana arrollada. 

Individuos como el recién descrito se conocen muchos en otras es- 
pecies y muchas veces se los toman por hermafroditas perfectos, lo que 
raras veces son en verdad; la mayoría tienen el aspecto de tales, pero 
no basta la apariencia; únicamente el examen anatómico revela las 
condiciones verdaderas. 


Buenos Aires, 10,de Agosto 1929, 
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' Sawrita cassandra L. ginandromorfo X 4 veces. 





Aparato genital macho normal (valva) Aparato genital ginandromorfo (valva) 
x 60 x 60 


